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はじめに 

このたびは、 ニコン Nuvis (ニュー ビス） V をお買い上げいただき、ありがとうございます。 
Nuvis V はアドバンストフオトシステムの 1 X 240 力ート U ッジフイルムを採用した力ラです。 
アドバンストフオトシステム对応力ラには、シンボルマーク 合が 表示されています。 

付属品次のちのび揃っていることを確かめて<ださい。 
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安全上のごま意 

ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのラえ、十 
分に理解してから正しくお使いください。お読みになつ 
た後は、お使いになるちびいつでち見られる所に必ず保 
管してください。 


ぶル—^し、し 

製品を安全に正しく使用していたださ、あなたや他の人 
への危善や財産への損善を未然に防止するために、重要 
な内容を記載していまず。 


表示と意味は次のよラになっています。 


A 警告 
A を意 


この表示を無視して、誤った巧0扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想をされる内容を 
W しています。 

この表示を無視して、誤った取 D 扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性び想定される內容および物的損 
害の発生び想定される内容を示しています。 


給表示の例 


A A 記号は、ま意(警告を含む）を促す内容を告げるをのです。 
図の中や近くに具体的なま意内容び庙図の場合は感電ま意) 
び描かれています。 


記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちの 
^です。図の中やおくに具体的な禁止内容(定図の場合は分解 


裹止)び描かれています。 


を 


♦記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるち 
のです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電 
池を取り出す）び描かれています。 


アフターサービスと 保証に ついて _ 

保記書とご愛用者力ードび付いていますのでご確認ください。 
保証書の詳細は、「アフターサービスと保記について」（应 P.3 目）を 
ご覧ください。 

大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影の際には、必ず試し撮りをして、カメラび正甫に機能す 
るか確認してくださレ。本製品の故障に超因する付随的損害(撮影 
に要した諸経費及び利益の喪失等に関する損害）については補償い 
たしかねます。 
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ま全上のごま 意 一 本体について 

A 警告 


々お禁止 


分解したり、修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をして I かの原因となります。 


落下などによって破損し、内部が露出したとまは、 
露出部に手を触れないこと 

岳 富止感電した 0、 破損部でケガをする原因とな 0 ます。 


電池を抜いて、販売店または当社 サー ビス機関に修理 
を麵してください。 

すぐに 
イ度巧巧精を 


み 熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、 
K 逸やかに電池を取り出ずこと 

電池を取る そのまま使巧すると乂が、やけどの原因とな0ます。 

電池を取り出ず隙、やけどに十分注意してください。 
SV 電池を抜いて、販売店または当社 サー ビス機関に修理 
tor を麵してください。 

修理依頼を 
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A 幼巧の□に入るかさな付属品は、幼巧の手の届か 

/!\ ないところに置くこと 

巧管’;主意幼児の飲み込みの原因とな0ます。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 


A ストラップが首にきを付かないよラにずること 
特にの巧*巧童の首にストラップをかけないこと 
が旨‘;ま帛首に巻さ巧いて窒息の原因となります。 



A 兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しな 
/!\いこと 

移動ま意転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることびあ 
ります。 


■使用 説明書に ついて 

使用説明書の内容び破損などによって料読できなくなったときは、当社 ヴー ビス機関で新しい使用説明書をお求めください(有料)。 














安全上のごま意 一電池について 


A 警告 


0 電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな D ます。 

禁止 


みお禁止 


電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 


A 電池に表示された警告*ま意を巧ること 

ZIa 液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

套吿 


A 使用説明書に表示された電池を使用ずること 

ZIa 液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

普告 


A 電池は幼巧の手の届かないところに置くこと 

幼巧の飲み込みの原因となります。 

が！;ち S 万_飲み込んだ場合は直ちに医師にごホ目談ください。 
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A 電池の r+j r — J の向さをまちがえないよラにずること 
液をれ、発熱、破裂の原因となります。 



水につけたり、 濡5 さないこと 

液をれ、発熱の原因となります。 

水かけ禁止 


A 電池を廃棄するとをは、テープなどで接点部を絶 
/!\縁ずること 

套 告他の金属と接独すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 
お住まいの自ミ台体の規則に従って正しく廃棄してください。 
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応用撮影ガイド 

応用して楽しもラ！ 

フォーカス□ック撮影 . 

いろいろなフラッシュ撮影 . 

スピードライト自動発光撮影 . 
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がよ仕様 . 


カンタン撮影ガイド応用撮影ガイド 資料編 
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各部の名称 



AE 受光窓 
スピードライト （ C ^ P .23) 


AF 補助光ランプ/- 
ホ目軽減ランプ 
(豚 P .26) 


ファインダ—窓（防 P 16) 

プリントタイプ切り換えレバ 
(腐で. 16) 

電源スイッチ ( D 赏 P .11) 


シャツ タ—ボタンく Ij ^ p .15). 


レンズカバー 
(豚 P .11) 


レンズ 


リモコン受光窓 
(豚 P .27) 

才ートフオーカス期 jS 巨窓 


ネックストラップ取りがけ部 
(陪 P .2) 

力ートリッジカバー開閉レバー 
〈陪 P .12) 























視度補正レバー(陪 " P .17) 
オレンジランプ/緑ランプ ( C ^ P . I 目) 
ファインダー接眼窓 （ U ^ p 16) 
み&/ホ目軽減/- 

セルフタイマー/ 

リモコンボタン 
(防 P .2 目〜 28) 

違中巻き戻しボタン 
(降 P .21) 

スピー ドライ トモー ドボタン 
(陪 P .23 〜 25) 


電池まカバ- 
電池まカバーボタン 
(豚 P .11) 



スピードライトモード表示- 
(豚 P .23 〜 25) 


タイトル表示 （ Ii ^ P .30、31) — [ ; 

デー ト/同時プリント枚数 表示-^ 

(豚 P .14、29) 


ズームレバー(豚 P .17) 


表巧パネル 

ADJUST /— ボタン（咳で.29、30、32) 
SEL // ボタン（臨 P .30、32、33) 

TITLE / 白ボタン（腐" P .29 〜 31) 

DATE ボタン(陪 ^.14) 

力-トリ’ソジカノ く—（臨 P 12 ) 

兰脚ネジ巧 （ II ^ P .27) 

ホ目軽減表示（陵^ P .26) 

! くッテリーチてック表示 ( IJ ^ P .11) 
リモコン/セルフタイマー表示 （ B 寶 P .27、28) 


力ートリッジ在中表示 （ IJ ^ P .13) 
データ記録表示 （ B ^ P .14) 


}— フィルムカウンター表示（豚 P .13) 







































このカメラは、こんなことびでさまず 


■ 縦横比が異なる3種類のプ U ントタイフび]コマごとに選べます。 P .1 6 



C {クラシック）タイプ H (ワイドビジヨン)タイプ P {バノラマ）タイプ 

(縦横比 2 : 3) (縦横比白： 1 6) (縱横比 1: 3) 

■ 3倍ズーム(焦点距離22.日〜 66 mm ) のズームアップび行えます。腹= P . 17 

■写真の ウラ面に、 "サイコ ー！""オメデトウ"などのタイトル文字を印字できます。 C ^ P.SO 
■撮影 時に、同時プ U ントの枚数 （1 〜9枚)を、1コマごとに指定できます。 D 蚕 P . 吕9 
■暗い 場所や逆光時には、フラッシュげ自動的に発光します。陪 P .23 
■カ ゾラから離れて、 U モコンで撮影でさます。 II ^ P .27 

■ MRC 機能により、達中で巻き戻したフイルムも、再装てんして残りのコマを撮影できます。 
■ 被写体に4已 cm まで近づいて近接撮影できます。臨 P .28 

■電源を 日 FF にすると、レンズカバーが閉じ、ほこりやキズからレンズを保護します。 


豚 P .21 


1 電源を ON にする。 

♦電源を日 N にすると、レンズカバーび 
開さ、レンズび繰り出します。 


P 電池容量を確かめる。 

•表おパネルに " a " び点滅していたり、 
すべての液晶表示び消えているとさは 
電池び消耗しています。新しい電池と 
交換して < ださい。 

•電池容量び充分なときは、"亡コ 1" び表示 
されません。 

•力;)<ラを操作しないまま、約2分間経過 
すると、自動的に電源び日 FFI こなります。 
(臨 P .33) 


電池を交換する。 

▼ボタンを 巧しなが5、電池室力 K — 
をスライドさせて開ける。 

▼新しい 電池と交換ずる。 

▼電池 室カバーを閉じる。 

•3 VU チウム電池 CR 2 を1個ご使用く 
ださい。 

•電池を取0出すと、カメラの時計び 
停止します。曰付•時刻をちわせて 
< ださい。 ( i ^ P .32) 


準備しよラ 



電源を人れ、霞略量を確かめる 


電池の交換 































1 " E " の表示を確認する。 

•表示パネルに枚数び表示されている 
ときは、撮影途中のフイルムび入って 
います。 

• "£" と" D" び表示されているとさは、 
撮影済みフイルムび入っています。 
フイルムを取り出してください。 

日） 


P 力ートリ ツジ カパ’一を開ける。 

▼開閉 レバーを矢印方向に回し、 
カートリッジカバーを開ける。 


フィルムび装てんされているときは、力ート 
リッジカバーの□ック機構び働いています 
ので、力ート U ッジカバーを無理に開けな 
いでください。また、巻き戻しび完了し、 
モータび止まるまで、力ートリツジカパー 
を絶対に開けなし、でください。 


Q フィルムを入れ、力-トリツジ 
y カバ-を閉じる。 

•1X24 日カート U ツジフィルムをご使用 
ください。(従来の3巳 mm フイルムは 
使巧でさません） 

•使曲犬態マークび‘〇"(未使用)または 
"D" (達中まで撮影済み)であることを 
確認してください。(臨 P.13) 

•力ート U ツジカバーはカチツと音びす 
るまで、しっか0閉じて<ださい。 


フイルムを入れる 







カンタン撮影ガイド 
































AUTO 


■广 i 門 


讀 



□ 現像•るみ 
〇ホ使用 

D 途中まで撮影済み 
。撮影済み 
ホ現像表示つめ 


使用が 態マーク 


A 撮影 可能枚数および 
1 "。"の表示を確かめる。 

* 撮影可能枚数び表示されないときは、 
フイ J レムを入れ直してください。 

* 使用状態マークび"ジ"(撮影済み)、 
(現像済み)のフイルムを入れると、 
"r び点ミ威します。 


■1X24 日カート U ッジフイルムには、 
40枚- 2已枚-]已枚撮りの3種類 
のフイルムびあ0ます。 

•フイルムの先端部分は、カートリッジ 
巧に収納されていますび、カメラに 
装てんすると自動的に引を出されて 
撮影可能な状態になります。 

•カート U ツジの使用状態マークはフイ 
ルムの使用状態を4段階で示します。 


取り巧い上のごま意 

•データデ V スク■遮光ふたまたは軸に触 
れたり、分解したり、強い衝撃を与え 
ないで < ださい。 

•未現憬表示つめを折らないでください。 
巧れたときは、フイルム販売店などにご 
ネ目談ください。 

♦次のよラな巧に放置しないでください。 

-直射日光び当たる-暖房器具の近く 
•チ U やホコリびをい•湿気び多い 
-強い磁気びある 


1X240 カートリッジフイルムについて 


カンタン撮影ガイド 
























日付を入れる 


日付表示を選ぶ。 

▼ □ATE ボタンを巧ず。 

•年は西暦の下2巧で、時分は24時間 
制で表示-印字されます。 

•曰付を入れないとさは、"---"(印字 
なし）にしてください。 


• DATE ボタンを押すごとに、次のように切り換わ D ます。 
年月曰 時分 印字なし 

I -►し 1し! ti . 1 - ► .1.::) ミぶ 1 - ►… 一… 一 


び表示された状態で DATE ボタンを2砂な 上 巧し続けると、次のよラに 
切り換わります。 

年月日 月日年 日月年 

IIII 1-, I 卜 ■■ I IIII 卜 ■■ IIII 


riiMi" 


"び表示されている状態で撮影すると、表示されている曰付や時刻びプ 
U ントに印字され、---の場含には印字されません。 

•プ U ントに印字される位置は、認定ラボ店にお間い台わせください。 

•日付•時刻を含わせる場含は、「日付と時刻を修正する」（屆=ド.32)をご覧ください。 










































シヤッターボタンの押し方 


*両ひじを体につけなび5、手のひ5 
に包みこむようにして、カメラを顔 
に軽く巧し当てるよラにします。 
♦しっか D と構えることで、手ブレを 
防止でさます。 


•縦位置に構える場台は、スピードラ 
イトび上になるよラにしてください。 


•シャッターボタンを軽く押して途中で 
止める操作を"半巧し"と呼びます。半 
押しするとピントと露出び決まり、緑 
ランプび点なします。半押し中はピン 
卜び固定(フォーカス□ック臨 P.22) 
されます。半巧しから、さらに押し込 
むとシャッターびされます。 


手や髪の毛などで、レンズ、オートフオーカス測距窓や 
スピードライトなどをおおわないでください。 
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カメラの構え方 


カンタン撮影ガイド 














ファインターを見る 


の近距離捕正マーク 

撮影距離び約 0.4 巳〜1 m のとさに撮影 
される範囲です。 （ i ^ P ぶ 8) 

感才 ー トフォ ー カ スフレー ム 

ピントを合わせる部分です。 

@オレンジランプ 

フラッシュの充電び完了ずると点な 
し、未充電のとをは点滅します。 

® 緑ランプ 

ピントびちラと点なし、ピントび合わな 
いとをや、被写体までの距離び約0.4巳 m 
16 未满のと舌は点減しまず。 


撮影節囲 フレーム 

プリントタイプに/ H/P) によって見 
える(撮影される)範囲び異なります。 


C タイプ 

(縦横比2 : 3) 
(従来の3己 mm フイ 
ルムと同じ縦横比） 

H タイプ 

(縦横比9:1 6) 


P タイプ 

(縦横比1: 3) 
(近距離補正マーク 
は使苗でさません） 



^3 



撮影の師こ、切り換え レバーで 
プリントタイプを選ぶ。 

*3 種類のプリントタイプ (C/H/P) び 
選べます（臨 P.1 日)。タイプによって 
撮影範囲フレームび異な0ます。 

•プ U ントタイプは、焼さ増しの隙に 
変更することもでさます。 


A 


<S) 

切 g え 


ファインダーをのぞいた 
状態で切り換えレバーを 
操作しなし'!こと 
指先やつめで目などを突を、 
ケガの原因とな0ます。 


プ IJ ントタイプを選ぶ 































スー三ングずる 



ズームレ/ (—を巧して被写体の 
大きさを決める。 

▼好みの 大ささになつた5、ズーム 
レパーか5指を離ず。 

♦力 y ラを操作しないまま、約2分間 
経過すると、自動的にレンズび 匹) 
(広角)側に戻ります。 ( i ^ P .33) 



け〕側に巧すと、望遠 (6 巨 mm) 側にな 
り、遠くのものを大きく撮れます。 



励側に巧すと、広角 （22 .巳 mm) 側に 


なり、広レ範囲か撮れます。 
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視度を補正ずる 



>ファインダーびはっさ0見えないとさ 
には、視度補正レバーを回して、オー 
トフオーカスフレームび最もはっさり 
見えるよラに調整してください。 


ファインダーをのぞし、て 
A A 調整するとをに目を突か 
ZlA ZlA ないよラに注意して操作 
ま意使用を意すること 

指先やつめで目などを突を、 
ケガの原因とな D ます。 


カンタン撮影ガイド 























ピントを合わせ、撮影ずる 


1 構図をミ夫める。 

»ピントを含ねせたいわのにオートフ 
オーカ スフレームを重ねて<ださい。 
»ピントび台ラ最短撮影距離は、約 
曰.4日 m です。 

■撮影距離び約日.4日〜] m の場台は、 
近距離補正マークの枠内で構図を決 
めてください。（陪 P.28) 
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ピントを合わせる。 


▼シャッ ターボタンを半}甲しずる。 

•ピント含わせび完了すると、緑ランプ 
び点好します。 

緑ランプび点滅する場を 

遅い点滅： 撮影距離び 0.4 日 m 未満なの 

でシャッターはされません。 

早い点滅：‘ ピントび合いにくいケース’ 
(陪 P .19) でず。シャツターは、きれまず 
び、ピントび 合って いません。 


q シャッターボタンをゆっくり巧 

W し込む。 

•被写体び暗いとをやを光時には、才 
レンジランフび点巧して、フラッシ 
ュび自動的に発光します。 (陪 P.23) 
•撮影されると、表示パネルの撮影可 
能枚数び1枚ずつ減0ます。 

•一気にシャッターボタンを巧すと手 
ブレの原因となります。 

撮影後は、電源を OFF にして、電池の消 
耗を防いでください。 



























ピントの合いにくいケース 

次のよラな被写体はピントび台いにくいので、 
フォー カス □ック（幅' P .22) を利用して、ほぼ 
同じ距離にある別の被写体に一度ピントを合わ 
せてか5撮影してください。 

A . 青空など、明暗差びはっをりしない被写体、 
または光っている車のボディや水面など光ミ尺 
のあるちの 

B . 連続した繰り返しパターンの被写体 

C . フォーカスフレーム内に遠いものと近し、も 
のび混在する被写体 

D . 太陽などの強い光を背景にした被写体 


フィルムを取り出ず 



AUTO 4 ^ 

、 

\ 

:广 ! 广！ に 1! 1 广 —j 



1 自動的に巻き戻しが始まる。 

•フイルムを撮り終わると、自動的に巻 
き戻しび始ま D 、 オレンジランプび点 
滅し、フイルムカウンターの数値び] 
枚ずつ減ります。 

•撮影可能枚数び表示されているときは、 
撮り終わっていません。途中でフイルム 
を取り出したい場含は、途中巻き戻しを 
行ってください。(防 P .21) 


カンタン撮影ガイド 
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フィルムを取り出す 



2 で"の点滅を確かめる。 

■きき戻しび終了すると、 " r び点滅し 
^ 0 

♦電池容量不足のために巻さ戻しび途中 
で止まったときは、電池を交換すると、 
卷さ戻しび自動的に再開されます。 



フィルムを取り出す。 


" E " び点滅するまで、カート U ツジ 
カバーを開けないでください。_ 

•カートリツジの落下を防止するため、 
力六ラの底面を上にしてカート1」ツジ 
カバ-を亂ブてください。 


現像•プ U ントに出す 



現タブノントヴーヒス 

認定巧 


•フイルムの現像•プリントは、上記の 
「認定ラボ店マーク」びあるお店に出 
すことをおすすめします。 

•現像されたフイルムは、カートリッジに 
収納されて返却されます。 

•すべての写真をまとめたインデックス 
プ1」ントび添付されます。 

•詳細はお店にお問い台わせ<ださい。 


カンタン撮影ガイド 
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フィルムを途中で卷き戻す 



1 輔ボタンを巧ず。 

•ストラップの止め具の突起やボールぺ 
ンの先端などで巧してください。 

•普さ戻しび始まればボタンを巧し続け 
る必要はありません。 

•卷を戻しび終了するとオレンジラン 
プび消巧し、 "r び点滅します。" E’ 
び点滅するまでカート U ツジカバー 
を開けないで < ださい。 



P フィルムを取り出す。 
▼力ートリ ツジカバーを開ける。 
▼フィルムを 取り出す。 

▼力ー トリツジの D マークを確認ずる。 

• [)7 —クになっていれば、フイルムを 
再装てんずると、撮影済みのコマは 
自動的に送5れ、残りのコマの撮影 
が行えます。 


MRC (力ートリッジ途中交換)機能 力 

について % 

参途中まで撮影済みフィルムは MRC g 
(Mid-Roll Chan 旨 e ) 機能付き力 | 
メラ間でのみ交換でさます。 ^ 

フイルムの途中交換びでさるニコ 
ンカメラにはプ□ネア巨0日しプ 
□ネア S、 ニュービス1曰日しニュ 
ービス S びあ0ます。 

* 撮影達中のフイルムを再装てんす 
る際は強い職気、電磁波を発生し 
ているところ（テレビ、パソコンの 
ディスプレイ、スピーカー、扇風體 
などの回転中のモーター)の近 < は 
避けて行ってください。 
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応用して楽しをう! 


フォー カス □ッ ク撮該 

写したし也のが画面中巧になし 、ときに 


ftiij laB 


1 構図をミ夫める。 

■上のよラな場含、写したい被写体び 
オー トフ ォーカ スフ レーム‘‘ C 〕"から 
がれるため、背景にピントび合って 
しぶし、ま9 0 


P 写したいをのにピントを合 
。^5せる。 

▼写したい ものに才ートフォーカス 
フレームを重ねる。 

▼シャツ ターボタンを半巧しずる。 

•ピントび合ラと緑ランプび点なします。 
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構図を戻し、撮影ずる。 


y シャツ タ-ボタンを半巧ししたまま、 
構図を戻ず。 

y シャツターボタンを巧し込む。 

•半巧し中は、ピントび固定(フオーカ 
ス□ツク)されます。 

>撮影距離は変えないでください。 


応用撮影ガイド 
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いろいろなフラッシュ撮影 


スピードライト自動発光撮影 



占ク 


女ボタンを巧して、 UTF のモー 
ドを選ぶ。 

•詳細は参照ページをご覧ください。 
■^AUljO ろスピ-朽仆自動発光(陪 P .23) 

® スピードライトキヤンセル(陸 ^.24) 

i 

予 スピ_ドラィト強制発光(陪 P .24) 

- S ^ ス□-シンク□(陪 P . 巧） 

•電源を OFF にしたと走は、スピードライ 
卜自動発光亡ードに戻りまず。 


被写体が暗し、ときや逆光時には、フラッシュが有動発光しまず。 



1 電源を ON にする。 

• "AUTOi’ び表示され、スピードライト 
自動発光モードにセットされます。 


•被写体び暗い場含または逆光の場 
含、フラッシュび自動的に発光します。 
•被写体び明るいと"®"び点丹して 
フラッシュは発光しません。このと 
さオレンジランプは点丹しません。 



2 


オレンジと緑のランプの 
点灯を確認し、撮影ずる。 


•フラッシュ撮影時の撮影距離は下記を 


目到こしてください。 GS 日2日日） 

励（に角）22.己 mm 時：約0.4己〜 4.2 m 
け〕（望遠）巨己 mm 時：約0.4日〜 2 .Sm 



•フラッシュぴ充電中は才いジランフわ喃滅しシ 
ャッタ-が部ません。網薇、ち牌巧しし、 
オレンジランフび点なしてから、撮影してく招し、。 

































スピードライトキヤンセル撮影 

フラッシュ撮影が禁止されているとが、巧説雰扭気を生かしたいときに。 


のの 

CO 

ミぞ ◎ 




巧 


DATE TITLE SEL ADJUST 


feooo) 

白 / -,/ 


MM 


1 i ボタンを巧して、"®"を表 
■ 示させる。 

>シャツタースピードび遅くなり、手ブレ 
しやずいため、=脚の使用をおすずめし 
ます。 


P 構図を決め、撮影ずる。 

▼シャツ ターボタンを半巧しずる。 
▼緑 ランプの点灯を確認後、撮影 
ずる。 


スピードライト強制発光 

周りの巧るさに親/系なく 、意留的 

m 


<$>0 

CO 

ミぞ ◎ 


巧 


DATE TITLE SEL ADJUST 

目ク) 


1 


> ボタンを}甲して、" V ’をま 
示さはる。 


応用攝影ガイド 


24 




































撮影 


にフラッシュを発光させたし、ときに。 



P 構図をミ夫め、撮影する。 

▼シャツ ターボタンを半巧しする。 
▼オレンジと 緑のランプの点口を確 
詔後、撮影ずる。 

•オレンジランプび点滅しているときは、 
約8秒後、再度半押しし、オレンジランプ 
び点なしてから、撮影してください。 


ス□ーシンク□撮影 

背景となるを景と手前の人物の両方を、自然な感じに写したいときに。 


cSS ., 諸 




如 ◎ 

DATE TITLE SEL ADJUST 

白/ 


ノ 


1 4ボタン对甲に、"觸 S ち" 
I を表おさせる。 

•シトッタースピードび遅くなり、手ブ 
レしやすいため、互脚の使用をおすす 
めします。 

•被写体び明るいと、 U®’ び点巧して 
フラッシュは発光しません。このと 
さオレンジランプは点打しません。 



2 構図をミ夫め、撮穀する 。I 


▼シャッ ターボタンを半押しずる。 
▼オレンジと 緑のランプの点灯を確 
詔後、撮影ずる。 

•オレンジランプび点滅しているときは、 
約8秒後、再度半押しし、オレンジランプ 
び点打してから、撮影してください。 
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赤目軽減発光撮該 


フラッシュの光で目び赤く写るのを軽減したし 1ときに 


AUTO 4<§>| n 

raarjn 
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1 か&ボタンを押して、 

I "か"を表示させる。 

>ボタンを巧すごとに表示び切り換わ 
0ます。 

pK 表おなし）解除 

<8> ホ目軽減発光 

i 

^ か隱の U モコン/セルフタイマー 

(陪 P .27、28) 



P 構図を決め、シャッターボ 
k タンを半巧しする。 

•フラッシュの発光前に、赤目軽減ラン 
プを約]砂間照射させますので、フ 
ラッシュび発光するまでカメラを動か 
したり被写体び動いたりしないよラ 
に注意してください。 

•赤目軽減発光撮影は、シャッターチ 
トンスを優先させる撮影にはおすす 
めでさません。 



〇 オレンジと緑のランプの点 
^ なを確認後、撮影する。 

■オレンジランフび点滅しているときは、娜體、再度料 P 
しし、オレンジランフが点なしてか日、臟してく防い。 
•禍軽減患防必要としない場含は、の&ボタン 
挪して、‘‘がを消口させてください。赤目軽減発 
光は、電源を OFF ににも解除されません。 

•赤目堅減菊化スピ-ドライトキャンセルは同時に 
セットできま利;、この場合赤目軽;臟光撮影は 
郁れません。 


応用攝影ガイド 



























u モコン撮影 


記念撮影などで離れたところか5シャツターをを0たいとをに。 



■ DATE TITLE SEL ADJUST 


1 カメラを = 脚などに固定する。 

»リモコン撮影可能範囲は、カメラ正 
面で約日 m 切内です。それな上の距 
離ではセルフタイマーで撮影してく 
ださい。（臨 P .28) 

>極端な逆光状態では、 U モコン撮影 
でさない場含びあ D ます。 


目/ 

P か&ボタンを巧して、 

レ "か S &" を表示させる。 

•撮影しないまま約2分間経過したり、 
電原を曰 FF にすると U モコンモードび 
解除されます。 

• U モコン撮影後2分政巧であれば、続 
けて U モコン撮影できます。 



Q 構図をミ夫め、撮影ずる。1 

▼リモコンを カメラに向けて、送信 i 
ボタンを巧ず。 

•送信ボタンを巧すと、赤目軽減ランブび約 
2秒間点巧してか氏シャッターなせれます。 

• U モコンの電池の使用期間は約1日年間で 
す。送信ボタンを押してちシャツターびき 
れなくなったら、当社サービス機関で電池 
を交換して <ださい(有料)。 27 




















セルフタイマー撮影 

記念撮彰など、撮該者自身ち- 



DATE TITLE SEL ADJUST 

白/ 

1 か & ボタンを巧して、 

■ "か S がを表示させる。 

■撮影しないまま約2分間経過したり、 
霞原スイッチを日 FF にすると、セルフ 
タイマーモードび解除されます。 

»カメラを王脚などに固定することを 
おすすめします。 


-緒に写0たいとをに。 
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〇 構図を決め、シャッターボ 
タンを押す。 

♦シかッターボタンを押すと、ホ目軽減 
ランプび8秒間点滅後、2砂間点なし 
てシャッターびされます。 

•撮影穫、セルフタイマーモードは解 
除されます。 

•達中で解除したい場含は、電源を 
日 FF にしてください。 


近接撮影 

花などを大きく写したし 1とさに。 



•撮影距離び約0.45〜 Im の場合は、上 
の//// の部分は写りません。お距離補正 
マークの枠内で構図をまめてください。 
ただし、プ U ントタイプび P の場含は、 
お距離補正マークは使用でさません。 

■撮影距離び約日.4日 m より近くなる 
と、綠ランフびゆっくり点滅し、シャッ 
ターび されません。 

■さらに近づきすざると、緑ランプび早 
い点滅に変わ0、シャッターはをれま 
すび、ピントは合いません。 


応用撮影ガイド 





























同時プリントの枚数を指定する 


同時プリントの枚数を1コマごとに最高9枚まで指定できまず。 


<§>0 

CO 

铺 ◎ 

CO 


lirm 。 

DATE TITLE S 扎 ADJUST 

訊、 


1 ①前に、ホ嫩を表示させる。 

▼白 ボタンを3秒切上巧し続け、 
" p - r を表示させる。 

•同時プリントの枚数は]コマごとに 
指定でをます。 

•枚数を指定する場合は、必ずタイト 
ル設定を解除して < ださい。(臨 P .31) 



•タイトルの言語(廠 P .3 日）び日本語 
に設定されている場合は、 "1 マイ" 
び表示されます。 


<§>公 

CO 

就 ◎ 

CO 

ち 


ら a 

J ィ tc5 


DATE TITLE SEL 咖脚 

白/が 


p 枚数を設定する。 

▼ ADJUST ボタンを巧して、希望 
の枚数を表示させる。 



• ADJUST ボタンを巧すごとに、枚数び 
" r ずつ増え、日枚まで指定でをます。 
•撮影媛、枚数指定は解除されます。 
•撮影前に枚数指定を解除したい場をは 
"1 マイ"を指定してください。 
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タイトルを入れる 

写真のウラ面にタイトルを印字させたし 1ときに 






巧 C ◎ 

DATE TITLE SEL ADJUST 

夕 

1 百 、、-,/ 


J 


1 1 撮影の前に、 TITLE ボタンを巧ず。 

< •ご購入後、初めて TITLE ボタンを巧 
したときは、 " HONEYMOON ’ 
(イギ U ス英語)び表示されます。 
♦タイ KI レは3日種類、言語は12種類の 
中か6選べます。 ( i ^ P .31) 

•撮影すると、表示のタイトルび記録 
されます。 
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若賽如 P 卜"化 带 1 


、 

を 占 ◎ 

date title SEL ADJUST 

^( QQ ^ 

白 / 


ノ 


P 言語を選ぶ。 

▼ ボタンを押して、希望の言語 

を表示をせる。 

•日本語に変える場合には、 「 JPN 」 を 
表示させてください。 

• ボタンを2秒切上押し続けると、 
早送りになります。 



Q タイトルを選ぶ。 

▼/ ボタンを押して、希望のタイト 
ルを表示させる。 

♦ / ボタンを2秒 L ソ上巧し続けると、 
早送りになります。 

♦タイトルは、スク□ールして表示されます。 
スク□ール停止後は、先頭の9文宇だけ表 
巧し9。 








































日本語タイトルー覧表 

アケマシテオ六デトウ 


パーティ 

八ツモウデ 


アイラプュー 

セイジンシキ 


ア I 」ガトウ 

セツプン 


オタンジョウビオ>^デトウ 

ヒナマツ IJ 


オメデトウ 

ソツギョゥ 


I 」ョつウ 

ニユウガク 


ドクソクカイ 

つドモノヒ 


エンソク 

タナパタ 


サイコー! 

ナツヤス S 


カンゲキ！ 

ウンドウカイ 


コンナニオオキクナ IJ 7 シタ 

シチゴサン 


キレイ！ 

メリークリスマス 


シュウガク I 」ョつウ 

ボウネンカイ 


ガンバレ 

シンつン U ヨつウ 


ウレシイナ 


言語名の略記一覽表 

表示 

ミミ五 

□EN 

デン 7 —ク語 

FIN 

フィンランド語 

FRA 

フランス語 

GER 

ドィツ語 

ITA 

イタ U ア語 

JPN 

曰本語 

NOR 

ノルウて一語 

POR 

ポルトガル語 

ESP 

スペイン語 

SWE 

スウェーデン語 

GBR 

イギ I 」ス英語 

USA 

ア方 U 力英語 


日本語 iU かのタイトルは、別紙の「印字タイトルー覧表」をご覧ください。 



•タイトルを入れない場合は 、 TITLE 
ボタンを押して、タイトルの表示を 癸 
消して < ださい。 i 
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日付と時刻を修正する 



1 修正モードにする。 

f ^ SEL ボタンを2秒む上巧し綱する。 

> "年"び点滅します。 

の 付や時魏を修正する場合は、必ず夕 
イトル設定を解除してください。 



▼ ADJUST ボタンを巧して、年を 
台わせる。 

♦ ADJUST ボタンを押すごとに、" 1" 
ずつ数字び増えます。 

• ADJUST ボタンを2秒政上巧し統ブ 
ると、数字び早送りされます。 


月の修正に移る。 


▼年を 合わせた6、 SEL ボタンを 
巧し、月を点滅させる。 
▼ ADJUST ボタンを巧して、月を 
ちわせる。 

▼ SEL ボタンを巧ず。 

•手順2と3を繰 D 返し、"日•時•分" 
を合わせます。 


応用攝影ガイド 
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ノ のーセーブモー ド 


IP JS 








DATE リ Tlf SEL ADJUST 



令 © 

1 白の/ 


ノ 


4 修正を終える。 

▼分を 合わせた6、 SEL ボタンを 
巧ず。 

•SEL ボタンを巧すと修正された日付 
び表示されます。 

•修正途中に、その他のボタンを操作す 
ると、その時の状態で設定されます。 

♦イラストの例は "2001 年4月25曰" 

にセットした状態を表します。 


電池を交換した場合 

•電池を交換すると、表示パネルには 
0日00日0び表示されます。 

•日0日0日0の表示のまま撮影すると、 
曰付や時刻は記録されません。 

•前ぺージの手順1〜4に従って、"年 
月日"と"時分"を含わせてください。 


>電源び日 N のまま、カメラを何も操作 
しない状態び約2分間続<と、自動的 
に電源び日 FF になり、電池の無駄な消 
耗を防ぎます。この状態をパワーセー 
プモードと呼びます。なお、レンズは 
m (広角)側に戻り、表示パネルも消 
丹します。 胃 I 

だれかのボタンを巧すと、電源は再び I 
日 N になります。シャッターボタンは 奚 
半押しで電源び日 N にな0ます。 -jC 

»パワーセーブモードでは、かんたんに 
電源び ON になってしまいますので、 

撮影後は、電源スイッチを曰 FF にして 
<ださい。 
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故障かな？と思った 5 

次のよラな場台、アフターサービスを依頼される前にご確認くださし、。 


こんなとさには 

ここを確かめてくだをい 

参照ページ 

"シャッター がきれなし、" 

•シャツターボタンを押したときオレンジランプび点滅してしすこら、スビードライトが巧電中で、シ 
ャツターはきれません。ボタンから指を離して、約目お卷再度半押ししオレンジランプび点口してか 
ら}覇ルてくださし、 

1目、23 


•シャツターボタンを巧したとき緑ランプびゆっく D 点滅してしすこら、被写体までの拒離び近すぎま 
す。もう少し H れて撮影してくださし、。 

1目、28 


•表ちバネルに‘‘ E ’’ と‘‘ 0’’ マークび表示されてし、たら、そのフィルムは使用できません。巧しいフィ 
ルムを入れて<ださい。 

12、19、20 

スピードライトび発光しない" 

•シャツタ—ボタンを巧したときオレンジランプび点滅してしすこら、スピードライトび充電中で、シ 
ャツターはきれません。ボタンから指を離して、約8秒後再度半押ししオレンジランプび点巧してか 

5} 覇ルてくださし、 

16、23 


•電池容量を確認して、消耗していたら新しい電池と交換してくださしん 

11 


•表品はルに‘®’マークぴ表示されているときは、発光しません。 

23 

"ピントび合っていない" 

• 才ートフォーカス測距窓びよごれていたら、拭き取ってください。 

8 


•手プレを起こさないように、シャツターボタンをゆっくり巧してくださしん 

15 


•ピントび合いにくい被写体の場合は、オートフォーカスフレームを確実に被写体に合わせてくだ 
さし、。または、フォーカス□ツク撮影を行ってくださし、。 

19、22 


34 








こんなとさには 

ここを確かめてください 

参照ページ 

"力-トリ ツジ カバ—が 
開かない" 

♦フイルムを撮り搭えていません。フイルムを撮り媛えるか、途中巻き戻しを行って、フイルムの 
巻き房しを完了させてください。 

12 s 21 

"載 原を ON にしたとさ、表 
示パネルに何ち表示され 
ない" 

•電池の史 /© の向をを確かめて < ださい。 

•電池の容量び不足しているか、電池び入っていません。新しい電池を入れてくださし、 
•新しい電池を入れてち、何ち表示されない場合は、故障です。ご購入店•カメラ店 
または最寄りの当社サービス磯関へ修理を依頼してください。 

11 

11 

裏表紙 

"リモコンの送信ボタンを巧 
してもシャツターびきれない" 

• U モコン操作の距離び遠すざるとをは、カメラに近づいてください。 

• U モコンに強い光びあたっている場合は、リモコンの位置を変えてください。 

• U モコンの電池の使用期限(約10年間)を過ざているとさは、当社ヴービス機関で交 
換してください。ご自分では交換でをません。 

•リモコン表示を点なさせた後、何ちしない状態び2分切上経過したときは、再度 U 
モコン表示を点なさせて < ださい。 

27 

27 

裏表紙 

27 


電子制御カメラの特性について 

さわゆて稀なケースとして、外部から強力な静電気などび侵入したことで、カメラび作動しな<なることびあ 
ります。万一このよラな状態になったとさは、電池を一度损いて入れ直してください。電池を抜くと曰付-時 
刻び U セットされますので、電池を入れ直した後には、曰付•時刻を合わせ直してください。（陪 9.32) 
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アフターサービスと保証につし、て 

■この 製品についてのお問い合わせは 

ご意見、ご質問は、最寄りのニコンサービスセンター、 
サービスステーション等、当社サービス機関へお問い合わ 
せ < ださい。 

当社サービス機関につをましては、使用説明書裏表紙を 
ご覧 <ださい。 

■修理を 依頼される場合は 

ご購入店、または当社サービス機関にごめ頼<ださい。 

ご転鼠ご贈答品などの理由で、ご購入店に修理を依頼すること 
びでをない場合は、最客りの販売店または当社サービス機関にご 
相談 < ださい。 

■補修 用性能部品について 

ニコン Nuvis V の補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切 
り後7年間を目安としております。 

• 補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、 
部品保ち期間経過徽こおきましても修理巧能な場合もありますので、 
ご購入店または当社サービス機関にお問しをわせください。 
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• 水を、火災、落下などによる故障または破損で、全損と認められ 
た場合は、修理び不可能となります。なお、この故障または破損 
の程度の判定は、当社サービス機関にお任せください。 

■製品の 保証について 

(1) この製品には「保証書」びついていますので、ご確認<ださい。 

(2) 「保証書」は、お買い上げの際、ご購入ちからお客様にお渡しずるこ 
とになっております。に愛用者氏名」および「住耐に購入年月日」び 
すべて記入された「保証書」をお受け取0になり、内容をお読みの上、 
大切に保管してください。 

(3) 保証規定による保証修理は、ご廣入から1年間となっております。「保 
記書」をお受け取0にな0ませんと上述の保証修理び受けられないこ 
とになりますので、をしお受け取 D にならなかった場合は、ただちに 
ご購入店にご請求ください。 

(4) 海外での保証内修理は領収書の巧おをホめ日れることぴありますので、 
保証書とともに領収書の携行をお願い致します(領吸書びない場合は 
有料となる屬合びあ0ます)。 

(己）保証期間経過後の修理は、原則として有料とな D ます。また、運賃諸 
掛かりはお客様にご負担願います。 

(6) 保証期間中や保証期間経過後の修理、あ障など、アフターサービスに 
ご不明なことびあ D ました6、ご購入店または当社サービス機関にお 
間い合わせください。 


使用上のご注意 

カメラについて 

•力分ラをご使用にならないとさは、必ず電源を OFF にし 
てください。電源び ON の状態のままですと、不用意に 
シャッターボタンび押されて、電池び消耗することびあ 
ります。 

• Nuvis Vは、防水構造ではありません。水しぶさなどび 
かからなし儒所で使巧してください。わし水滴びついた場 
合はすぐに乾いた巧でふを取ってください。 

•閉めさった自動車やトランクの中、ストーブの前など、 
高湿になるところに放置しないでください。 

♦カメラを保管する際は、高湿多湿-ホコ U っぽい場所、 
また防虫剤の近くを避けてください。乾燥剤と一緒に保 
管ずることをおすすめします。 

♦スピードライトを連続して発光すると、電池や力ラの温 
度び上昇します。休ませなびら使用してください。 

•落としたり、強い衝撃を与えないでください。 

♦ホコリや巧れは、乾いた柔らかい布-巿販のブ□ワーブ 
ラシやレンズクリーナーなどで取り除いてください。 


* 長期間ご使用にならないときは、電池を取り出しておい 
てください。また、スピードライトのコンデンサの劣化 
を防ぐため、1力月に1度を目安に、電池を入れてスピード 
ライトを発光させてください。 

電池について 

♦付属の電池は、容量びみなくなっている場合びあります。ご 
使用の前に、電池の容量を確認してください。（隨 

♦大切な撮影の前には、がず電池の容量を確認し、海外旅行な 
どの際には、予備の電池をご用意<ださい。 

♦寒冷地 (0 でけ下)では、一時的に性能び低下しますので、暖め 
てか6ご使用ください。なお、一時的に性能び低下した電池は、 
通常、常温に戻れば性能を回復します。 

1 X 240 フィルムについて 

♦海外旅行などで、地域によってはフィルムの入手び困難な場合び 
あります。予備のフィルムを用意しておくことをおすすめします。 
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をな仕様 

型式 

ズームレンス内蔵 1 X 240 才ートフォーカス AE レンズシャツターカメラ 

使用フィルム 

1 X 240 力ート U ツジフィルム(画面サイズ：1目.7 X 30.2 mm ) 

プリントタイプの切り換え 

C / H / P の3タイフのし巧れかを還お可能 

レンズ 

ニコンスームレンス22.己〜目目 mm F 巳.2〜 7. 7、目群目枚 
(3 日 mm 判換算： 2目〜82.已 mm ) 

シャツター 

フ n ブラム AE 式電モシャツター懒り羽根兼用） 

ファインダー 

実像式ズームファインダー、視野率：約8已％ ( H プリントタイフに巧 
して)、倍率 （22 .巳 mm 時：約 0.34 倍、6目 mm 時：約 0.8 巳倍)、視 
度調節：_1 . 已〜+1.己 Dp 

資 ファインダー内表示 

料 撮影嚴固フレ-ム: C タイプ 撮影範囲フレーム(近距離補正マ-ク付)、 H タイフ 撮影範囲 
編 フレ-ム(近距離補正マ-ク巧)、 P タイフ 撮影嚴囲フレ-ム、才-トフォ-ヵスフレ-ム、 

スピ-ドライト発光予告/未规警告けレンジランフ点口/点滅)' 測距完了表示備 
ランプ点打)、近距離警告備ランプ点！ 2 Hz )、 測距不能警告(緑ランプ点滅8陆） 
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距離合わせ 

ワイドエリアパッシブち式、撮影距離： 0.4 已 m 〜 W 、 補助光(赤目軽 
減ランプ） 

フォーカス□ック 

シャッターポタン半巧しによるフォーカス□ック付さ 

露出制御 

電子制御プ□グラム AE 、 AE 連動節囲 （ ISO 20 0) : EV 目〜17 
(22 .日 mm )/ EV 日〜18(日日 mm )、 スピードライト自動発光 

使用可能フィルム感度 

IS 日已0、1日0、200、400、800、16日0は自動セット 

フィルム装てん 

ワンタッチ□ーディング空送り機構内蔵、フィルム誤装てん防止機能付 

フィルムカウンタ~ 

撮影可能枚数を表示 

セルフタイマー 

電モ制御式、シャッターボタンによるスタート、ボディ正面に作動表示 
(作動時間：1日秒、点滅/点灯2段階） 

フィルム巻き上げ機能 

内蔵モータによる電動式(スフールドライブち式)、自動空送り、フィ 
ルム最終コマ検出による自動きき戻し、途中きき戻し可 



リモートコント□ール機能 

専巧ホが光を利用、送信ボタンによるスタート、2砂後にシャッター作 
動、設定時間：約2分、到達距離：カメラ正面で約日 m 、 ボディ正面に 
作動表示、送信機電池寿命：約10年、大きさ：約 60 x 27 x 10 mm 
(幅 X 高さ X 厚み)、重量：約13 呂 （電池含む） 

スピードライト 

自動発光、発光禁止、強制発光、スローシンク□の4モード切り換え可 
能、自動スピードライトモード設定時低輝度時/逆光時自動発光、未充 
電時シャッターボタンロック付、スピードライト連動節囲：り SO 2日0の 
場合）約 0.4 已〜 4.2 m に2.已 mm 時）約日.4日〜2.吕 m (6 目 mm 時)、 
充電時間：約 S 砂 
ホ目 軽減 モード 

設定時、スピー朽イト発光する場合にランフフ U 照射（約1砂間点'な） 

撮影 可能本数 

2日枚撮りフィルム約1日本(日〇〇/〇スピードライ Hi 該時） 

表示パネル 

電源スイッチ日 N 時：フィルムカウンター、スピードライト表示、赤目軽 
減表示、 U モコン/セルフタイマ苗示、力ート U ッジ在中表示、バッ 
テリーチェック表示、データ記録表示、タイトル表ち、デート/同時フ 
リントネ潮表示 


データ記録機能 

磁気記録方式、デート/タイトル/プリン 
デートの種類： 年•月•日•時•分に4時間制)、[年•月•日]、 
旧•日•年]、旧•月•年]、[時•分]、[記録なし](切り換えは 
巧しボタン式、2030年まで月末、うるう年自動調整、データ早送 
り修正可能)、電源：ボディの電源を使巧、時計精度：月差±90砂 
な内 

タイトル 記録齡 g : 12言語、各30タイトルをフ U ントウラ面に印 
字可能 

プリント枚数指定機能：1〜目枚まで設定可能 
犬をさ（幅 X 高さ X 奥行を） 

約日1.已 x 62 x 30 mm 
質量運さ） 

約1巳巳呂（電;別） 

• データはすべて、20で、新品電池使用時のちのです。 
♦製品の外観、仕様は改善のため予告な<変更ずることが 
おじます。 
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株式会社二3 > 


Nikon 


<ぉ客様柏談室> I _ 

ニコンカ^ラのお問い合わせ専巧窓□です。 

• 140-001 己東京都品 JII 区西大井 1-4-2 巳（コア-スターレ西大井第]ビル2階) 
営業日：±■日■祝日を除く毎日でず。営業時間：日:00〜17:4已 
※この他、年末年始、夏季休暇等、休業する場合びあります。 


a (03) 377已一吕26巨 
FAX (03) 377已 —7201 


本社100 -8331 •ま京都千代田区丸の内 3-2-3 -富±ビル 


Printed in Thailand TOH 2000103 (10) 







